VOCE DEL PADRONE. 


TAMILA DEI 


Resistsnms 

Rl 5000 ohm 

B2 1 Loha 

R3 1500 ohm 

B4 0,1 Rohm 

R5 0,5 Moha 

Ro 0,2 Mohm 

R7 0,25 Mohm 

R8 25000 ohm 

R9 0,1 Mohm 


R3-A3-GA30-RG31 


COMPOIEHTI 


Condensatori 

Cl 

2000 pF 

C2 

500 pF 


300 pF 

C4 

0,25 MF 

£ 

10000 pF 

CO 

4000 pF 

rl 

0,25 MF 

c8 

4 MF 

c ? 

4 MF 

CIO 

0,25 MF 

Cll 

300 pF 




